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  مقاطع المجالس الفقهية

  انا مصابة بمرض التليف في الرئة وأستخدم جهاز التنفس الصناعي والآن نمر بمرحلة صعبة وزوجي وأبنائي

  محمد هشام طاهري


  
  يقول السائل انا مصاب بمرض التليف في الرئة واستخدموا جهاز التنفس الصناعي والان نمر بمرحلة صعبة وزوجي وابنائي للان يذهبون للديوانيات للتجمع وكلمتهم في اهمية الالتزام بالبقاء في البيت ولا حياة لمن تنادي
  -
    
      00:00:02
    
  



  فلو سمحت نريد منك كلمة لهم توعيهم عن الخطر الذي يتعرضون له ويعرضوني انا ايضا اخاف على نفسي اه نقول انصح هذا الزوج وهؤلاء الاولاد بان يتقوا الله عز وجل اولا والا يجلبوا لانفسهم المرض بالذهاب الى الديوانيات والتجمعات
  -
    
      00:00:18
    
  



  ثانيا ان يطيعوا ولاة امرهم فان في طاعة ولاة الامر اجرا وثوابا للانسان ثالثا يتقوا الله عز وجل في اهليهم واولادهم فلا يجيب لهم المرض وان يسمعوا وان يطيعوا الاطباء ونصايحهم وان يلزموا بيوتهم
  -
    
      00:00:41
    
  



